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Uantunqub non porta dubitarli iti 
alcuna maniera di un evidente movimen- 
to nell’ Edifizio della gran Cupola del 
Tempio Vaticano, facendolo ben cono- 
Icere tanti peli , ed aperture , che in elfo 
fi fcorgono ; niente di meno l’indagarne 
la giuda cagione, e per erta giudicare, fé 
porta ragionevolmente teinerfi imminen- 
te la fua caduta , o con fondamento fpe- 
rarfi , che fia lungamente per furtìrtere , e quali convenienti rimedj 
fia efpediente adoperarvi» fono cofe che , a creder mio , ricercano 
un lungo-, e maturo difcorfo. Onde per potere in quella diflìcilif- 
fima ifpezione procedere con ordine , e fpiegare con chiarezza il 
mio fentimento, non folo in riguardo a.ciò, che fi propone dai tre 
dottirtìmi Mattematici nella loro non meno erudita , che ingegnofa 
Scrittura , ma molto più in affegnare la vera cagione di quelli pati- 
menti , diverla totalmente da quella , che da erti fi propone , ftimo 
bene farmi in primo luogo ad elàminare la verità del loro Sirtema, 
con cui fi ftudiano di provare, che tutti i danni della Cupola , e dei 
Contrafforti ripeter fi debbano dalla preflìone del Cupolino, dei 
Cortoloni , e delle due Volte , che abbiano fpinto in fuora il comu- 
ne foftegno , che; era il Tamburo : c qui m’ingegnerò di far vedere, 
come le ragioni, ed i legni, che daelTì lì adducono, non fono 
fufficicnti a fortenere un tal Sirtema , onde ricorrer lì debba nccefia- 
ri unente ad un altra cagione , là quale proporrò in fecondo luogo , 
moftrando come i danni foflferti dalla Cupola debbono riferirli 
non folo a varj accidenti eftrinfeci , ma molto più a quella generale 
fpaccatura, che lòrgendo dai fondamenti del Tempio, e prole- 
guendo le lue aperture , cagiona alla rtelfa Cupola la maggior parte 
del fuo patimento ; i danni poi dei Contrafforti , che nulla, come 
fpiegherò , hanno che fare coi prctert danni della Cupola, che abbia 
patito in fe fterta , alcri ver lì debbono non lòlo alla medelìma ge- 
nerale fpaccatura , ma ancora ad altre cagioni , per le quali molto 
bene può fpiegarlì il loro movimento . 

2 Intraprendendo dunque Pelame del loro Sirtema , fi qui di 
meftieri il riflettere, come i detti Mattematici, credendo di avere 
(coperta la vera cagione dei patimenti della gran Macchina , fup- 
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pongono in primo luogo , che nei muri dei Codoloni con diligen- 
ti efaminati , non trovili alcuna apertura orizontale , toltane fu in 
cima OP figura prima , ma fole aperture da alto in baffo negli 
fpicchj, tra un Codolone, e l’altro ; onde ne inferifcono , che i malli . 
dei Codoloni flano redati interi , e tutti interi per la prdTione del 
Cupolino limo infieme colle due Volte difoefi . 

3 Suppongono in fecondo luogo, che tutto il Tamburo fia flato 
fpinto in fuora , ma reflando immobile nella fua bafe interiore fiafi 
fol tanto mofTo verfo H I ( §. Nel piegare fol. 17.) in quella fua 
porzione, che è fopra ai fineflroni . I Contrafforti poi, con tutto quel 
pezzo di baie efleriore , fu cui pofano , abbiano girato intorno al 
Cantone A , reflando totalmente foparati , e divifì dal Tamburo , 
come fe foffero un maffo, o corpo diflinto §. Prima fol. 23. 

4 Che che fiafi della prima loro fuppofizione intorno alla fcefa 
dei Cofloloni , di cui (limo fuperfluo il ragionare , mentre chiara- 
mente fi conofoerà infoltì flente, tanto per le ragioni , che in confu- 
tare il Sifleim dei detti Matteinatici , quanto per quelle altre, che 
per iflabilire il mioSiflema addurrò ; certo è, che la detta feconda 
foppofìzione fino dal foo bel principio fi fcorge non meno contraria 
al fatto , che alle ragioni , le quali per ifpiegare il loro Siflema fi 
apportano . 

5 E per vero dire , che la detta feconda foppofizione , per cui 
fi afferifce , che la porzione del Tamburo , la quale fla fopra ai fine- 
ftroni , fiafi mofTa , reflando immobile tanto l’altra porzione , che 
pofa fo la bafe , quanto la bafe fletta , fia , come dilli , contraria al 
fatto, fi riconofce chiaramente al folo conliderare , che dai detti 
Matt ematici non fi moflra , ne può moflrarfì alcun fogno , il quale 
comprovi quello pretefo movimento nella detta porzione di Tam- 
buro , come pur troppo notabili ne dimoflrano nei Contrafforti , e 
loro bafo , i quali hanno patito giuda la loro fpiegazione un inedeft- 
nio movimento . 

6 Ne vale qui il ricorrere alle fpaccature degli Architravi dei 
finedroni, quali che quelli fiano badanti afpiegare il movimento 
di queda porzione di Tamburo; poiché ognuno , che abbia anche 
una foperficiale cognizione degli edifìzj, ben conofoe, che i pati- 
menti degli Architravi delle porte, o delle fìnedre non fompre 
provengono dal patimento degli edifìzj ; mentre tutto giorno ve- 
diamo , che nelle fabbriche le più forti , e le più dabili, nelle quali 
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non ilcorgefi , ne pur un minimo pelo , il più delle volte fi vedono 
gli Architravi Spaccati, ed infranti: e la ragione di quello fi è, 
perchè gli Architravi patiscono pe’l proprio pefo , o per quello che 
gli Ha fopra j e molto meno per ifpiegare quello pretelò movimen- 
to della detta porzione di Tamburo giova ricorrere allo sbilancio 
dei pilallri , ed agli altri tenuilfimi fegni , che fi apportano dai detti 
Mattematici , mentre e non fono tali, quali fi ricercano per Spiega- 
re untai movimento, e da diverfa cagione provengono , cornea 


fuo luogo accennerò . 

7 Maggiore , anzi infinita forza fi aggiunge a quello mio difcor- 
fo, le alquanto li confideri lacoftruzione dell’ iltelTo Tamburo, e 
l’unione, e collegamento, che egli ha colle altre parti di quella gran 
mole , polciachè , effondo il detto Tamburo immediatamente unito 
all’Ordine Attico , che gli Ila fopra verticalmente , come mai pote- 
va moverfi il Tamburo , che Ha al di lòtto, relìando l’Ordine Atti- 


co, che gli Ita al di (òpra, e che immediatamente ricever doveva, 
al dir dei detti Mattematici, k> fpingimento di tutta la Cupola, 
relìando dilfi immobile , o con tenuifsimi fogni di aperture orizon- 
tali ? Oltre alle altre ragioni, che qui apprelfo addurrò, le quali 
ad evidenza comprovano, che fo per quello pretelò rilpingimento 
alcuno de’ corpi inferiori alla Cupola doveva moverfi, quello fpe- 
cialmente elfer doveva l’Ordine Attico . 


8 Ma pollo ancora che il movimento di quella porzione di 
Tamburo fatto fi fofTe , come efsi van di vitando, relìando immobile 
la baie , e l’altra porzione di elfo , che fopra la dettatale fi polà , io 
non fo conofoere , ne intendere come accordare fi polTa una tale 
loro fuppofizione con quelle ragioni , e dimollrazioni, che per ifpie-i 
gare il loro Sillema , vanno adducendo} poiché al §. Stabilito bene 
queHo punto fol. 1 5. volendo elfi dimollrare la maniera , con cui la 
prelfione del Cupolino, e dei Cofloloni , e delle due Cupole abbia 
fpinto il comune lòllegno, propongono aconfiderare \& figura 2. , 
nella quale fanno vedere , che il Tamburo con la parte interiore 
della bafe, fu cui appoggia, fia fiato fpinto, ed unitamente coll’iftel- 
fo Tamburo fia fiato ancora fpinto il Contrafforte, con quel pezzo 
di bafe citeriore , fu cui polà ; e quello appunto doveva efier fe- 
guito , effondo regola certa , e comprovata dalla oculare efpcrien- 
za, che uniti due corpi lòlidi di uguale altezza, enelmedefimo 
piano , come appunto era il Tamburo , ed i Contrafforti colle lord 
; A j bafi i 
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bau , fe da una fola , e comune forza {pinti vengano , non poflu mo- 
verli l’uno, fenza che l’altro ancora non fi mova, ed avanzandofi 
il primo per un certo fpazio , anche il fecondo non vi fi avanzi. 
E pure nel cafonoftro i movimenti di quelli due corpi non fono 
proceduti con quefta regola infallibile , cd invariabile , come a te- 
nore della detta dimoftrazione » e di tutto il loro Siflema richiede- 
valì . Imperocché non può per una parte dubitarli, che i Contraf- 
forti colla loro bafe efteriore abbiano fofferto notabile movimento , 
ficcome lo fanno apertamente con ofcere le innumerabili fiaccatu- 
re di ogni genere , che nei detti Contrafforti fi veggono , e la to- 
tale fpaccatura , che nella Volta intorno intorno a tutto il Corri- 
dore fi fcorge . Dall’ altra parte quello ifteffo dovremmo noi av- 
vertire in tutto il Tamburo , c nella bafe interiore, che lo fofliene , 
fé vero fbffe, che la forza della gran Macchina abbia fpinto il comu- 
ne foflegno . Diverfàmente però noi ofTerviamo accadere , mentre 
per fuppofizione degli flelfi Mattematici la bafe del Tamburo , ed 
una porzione delPiflelfò Tamburo è reflata immobile, l’altra por- 
zione poi , che da efsi dicefi moffa , ho di già fbpra dimoflrato, che 
nè ha patito movimento , nè poteva patirlo . 

9 Ma quello che merita una maggior confiderazione fi è , che 
la bafe interiore dell’ iftefso Tamburo non ha {offerto che una fola 
fpaccatura verticale, fecondo il numero 6 ; e pure tanto il Tambu- 
ro , quanto la fua interior bafe , giufla l’cfpoila regola del movi- 
mento, che tutto giorno fcorgiamo nei corpi in fimil maniera uniti, 
e collegati , doveano fenza dubbio effere fottopofli alle medefime 
vicende dei Contrafforti, e della loro bafe elleri ore ; e ficcome 
quefta fi è moffa in B, come nella figìtra i , così dovea moverfi l'in- 
teriore verfòD, acciò potette aver luogo la dimoftrazione da efsi 
data nella figura z , cioè che il Tamburo colla fua bafe interiore 
abbia girato intorno al Cantone C, ed il Contrafforte colla fila bafe 
efteriore intorno al Cantone A : e tanto più ciò dovea fuccedere , 
fe fi confideri, che il Tamburo, e la fua baie interiore erano premuti 
immediatamente dal pelo di tutta la gran Macchina , che in efsi fi 
pofa , e che , al dire dei detti Mattematici , è la cagione del loro 
ideato fpingimcnto . 

-lo A quello fi aggiunge , che flante fpecialmentc l’univerfàle 
fpaccatura del Corridore , e tutte le innumerabili feitture dei Con- 
trafforti , che verticalmente alle Porticelle lifcorgono, ben com- 
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prendefi, che non il pelò del Cupolino , dei Coftoloni, t delle Vol- 
te abbia fpinto il comune foftegno ; poiché in quello calo, o ialpac- 
catura della baie , eie fcilfure dei Contrafforti doverebbero edere 
ancora nel Tamburo , e nella Tua bafe, ovvero nel folo Tamburo j e 
bafe , col reftare uniti i Contrafforti al Tamburo fenza una sì nota- 
bile feparazione dei medefimi Contrafforti , e loro baie dall’ ideilo 
• Tamburojla quale oggi comunemente fi offerva con grandifsima ap- 
prcnfione . 

1 1 Che conviene adunque dire in quello cafo,attefi tanti danni 
{offerti dai Contrafforti, e loro baie, i quali non fi feorgono nel Tam- 
buro : negherò forfe che fi fiano molli i Contrafforti colla loro baie? 
nò certamente , perchè farebbe un negare l’evidenza ftefla compro- 
vata da tanti legni, che vengono defcritti in quattordici numeri 
dai Mattonatici , e quell’ iftelfo , che ho detto , chiaramente lo di- 
moftraj dirò bensì, che quello loro movimento procede da una 
cagione diverlà , e che a i loro danni nulla ha contribuito il pretelò 
patimento della Cupola in fe fteffa , come (piegherò più abbailo , ne 
mai potrò perfuadermi, che il pelò del Cupolino , premendo le due 
Cupole , ed i Colloloni, col far leva abbia fpinto in fuora il comune 
foftegno . 

12 Ed in fatti oltre alla ragione di (òpra detta, che , non fe- 
condando il moto del Tamburo, e della fua bafe interiore il moto 
del Contrafforte , e della fua baie citeriore , imponìbile fia quello 
finovimento, oleva, per altro ingegnofunente fpiegata dai detti 
Mattonatici nella detta figura feconda , me lo perfuade ancora un 
altra ragione, la quale, fe attentamente fi conlìderi, è fenza dubbio 
badante a rovelciare un tale fiftema . ' 

i $ Per ifpiegare quella ragione , mi fia permeilo domandare ai 
medefimi Mattonatici,/?// pefo del Cupolinofgura feconda^pr emen- 
do in M N le due Cupole , ed i Conoioni continuati fra le mede/ime , 
unito col proprio pefo delle Cupole Jlejfe^coì far leva, abbia avuto forza 
di rimovere il comune foftegno , cioè il Tamburo coi Contrafforti , 
e la comune bafe, perchè una fimile leva non fi è fatta immediata- 
mente fopra l’Ordine Attico ( dove comincia la volta della Cupola, 
avanti che quella fi divida in due) nell’ importa della mcdefima 
Volta ? e pure fecondando il loro fiftema , (piegato colla leva, nella 
detta figura feconda , ivi fenza dubbiodoveva farfiuna grande aper- 
tura, la quale fi rapprefenta alla lettera I, nella medefin wfgura fe- 
ti. 4 conda , 
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tonda , c l’Ordine Attico doveva notabilmente edere fpinto in fuo- 
ra . A fine di meglio riconofcere una tal verità bada folo il riflette- 
te, che queft* Ordine , giufta il parere dei detti Mattematici al §. Il 
dìjlacco fol. 24, èunodicjuei tre luoghi, nei quali non fi poteva 
fupporre gran refiflenza » si per la poca groflezza di undici palmi » 
eflendo affai maggiori le groflezze di tutti gli altri corpi inferiori > 
sì perchè fi dee confiderare ivi la congiunzione di una fabbrica • 
nuova alzata (otto il Pontificato di Siilo con una vecchia gran tem- 
po prima terminata dal Bonarota, con cui per confeguenza non po- 
teva far gran prefia , non legando mai bene il nuovo col vecchio, 
come a propofito oflervano al §• Così la Cupola fol. ga ; sì finalmen- 
te perchè queft’ Ordine è ancor più debole del Tamburo , le fi 
confideri, che efso none munito di quei Contrafforti , de’ quali 
cinto ritrovali il Tamburo: onde dsendo immediatamente fopra 
quell’ Ordine, come fi è detto, l’impolla della Volta , e di tutti i 
Coftoloni,come nell’accennata figura feconda, il Coftolone HINM 
immediatamente pofa fbpra il lòftegno HTCD , con cui dicefi far 
leva, na fegue per necefsarkr conlcguenza , che fe li voglia atten- 
dere quella preffione del Cupolino , e delle Cupole atta a fare l’ac- 
cennata leva , dovrebbe almeno ammetterli , che l’Ordine Attico , 
doppo aver fofferto nella cima una notabile apertura , fi fofse mofso 
con tutto il Tamburo, ed i lùoi Contrafforti conte un Ibi ina fio; per 
lo quale finovimento a tenore del loro Siftema, per altro necefsarif- 
fimo, itenuiflimi legni , che fi danno al numero i.,ego. , fono 
fenza dubbio infufficierrti , e per confeguenza vedefi fempre inveri- 
fimile quello pretelò fingimento , o leva dd comune lòftegno . 

14 Ma del tutto inverifimile fi rende, fe fi confideri come il 
Cupolino tanto è lungi , che polsa contribuire a quella loro pretefa 
dannofilfima leva, che anzi eiso moltiffimo giova per tenere forte , 
e fiabile tutta la Macchina ; poiché trattandoli nd calò nollro di 
Archi, e di Cupole di tal fello, noi lappiamo, che quefie a fine , 
che più (labilmente fulfiftano, fògliono aggravar fi al di (òpra di 
Lanterna, o Cupolino, eon»e a quello propofito fanno ofservarc dir 
verfi Profèfsori di Mattcmatica j che anzi fè di quello pelò non fi 
gravalsero al di lòpra, anderebbero a pericolo di rovinare ,o alme- 
no renerebbero più deboli , come ce ne fa teftimonàanza il Brunelr 
lefchi, fecondo quello, che abbiamo nella fua Vita deferitta da 
Giorgio Vafari, il quale narra, che perchè quegli non ebbe tempo 
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di vita , per la vecchiezza di potere tal lanterna veder finita , la- 
fciò per te fi amento , che tal come fi ava il modello , murata [offe , e 
come aveva pofio in fcritto , altrimente protefiava , thè la fabbrica 
rovinerebbe , effendo volta in quarto acuto , che aveva bifogno , che 
il pefo la caricane , per farla piti forte . 

15 Ed è altresì adorna comune , non Iòta Tra gli Architetti a 
ma eziandio fra i Capi Madri più ordinarj , comprovato dall’ efpe- 
rienza, che le Volte di maggior fedo, ficcome meno forzano « fono 
più ficure di quelle di minor (èlio » e più che all’ acuto fi accodano , 
tanto più hanno bifogno di edere caricate di maggior pefo in cima* 
come giudiziofamente/ù praticato in quella gran Macchina ; poiché 
la Cupola inferiore , elsendo di minor lèdo , al contrario avendo 
un maggior fedo la Cupola fuperiore , o edema , perciò le Colon- 
ne, ed i Contrafforti , e tutti gli altri ornamenti del Cupolino, 
come più pelanti , furono collocati fulla Volta fuperiore ; e il muro 
della Lanterna, come meno pefante, fu dabilito fulla Volta in- 
feriore • 

16 Ma giacché fi è fatta menzione del Brunellefchi , fa d’uopo 
qui ofservare , che egli parlava della gran Cupola del Duomo di 
Firenze , la cui maraviglioft grandezza non è meno confiderabile 
della nodra di 5 . Pietro di Roma . Di più dee confederarli , che la 
detta Cupola è lenza Contrafforti , onde elsa , giuda il fidema dei 
detti Mattonatici, avendo un minore , e più debole fodegno , fa- 
rebbe data più foggetta a far leva , con aggiungere in cinta degli 
Archi il gran pefo del Cupolino , o Lanterna : e pure quel Valent- 
uomo , che tanto fopra vi aveva meditato , dimò tanto necefsario 
per la lùa laidezza il pelantilfimo Cupolino, che lo raccomandò 
premurofamente fino in punto di morte : onde è totalmente imper- 
cettibile , come dai detti Mattematici fi metta il lùo Cupolino , ed 
il fuo pelò come una caufa dello (concerto » e patimento della gran 
Macchina , elfendo quedo ideilo Cupolino necelTarjffìmo per tener- 
la ferma, c dabile \ come fi vede con profitto praticato in tutte le 
altre Cupole , niuna delle quali ha queda fatale dilgrazia , che le 
ferva di rovina ciò , che principalmente fiafi fatto per lua faldezza. 

1 7 Quello che di paflaggio ho accennato intorno alla gran Cu- 
pola del Duomo di Firenze , in cui non fi trovano i Contraffòrti , 
mi fa drada a confidente una verità di gran conlèguenza , la quale 
mi fomminidrerà la maniera di (piegare la vera cauta di quel tal 

qual 
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qual movimento j che abbia fatto il Cupolino coi Cortoloni , e le 
due Cupole, come fin da principio aveva propollo . Qui però è ne- 
ceffario premettere tre cofe degne di oflèrvazione ; la prima delle 
quali fi è , che, ficcome la vadilfima Cupola di Firenze , {labilità 
ancor efsa fopra un rilevato Tamburo , aperto da più fineftre , 
quantunque non abbia i Contrafforti , niente di meno fi confèr- 
va falda , e (labile ; così ancora la nortra di Roma , ed ogni qua* 
lunque altra , fe dal fuo bel principio folfe (lata fabbricata lènza 
i Contrafforti , niente di meno da per fe defili , prefcindendo da 
ogni eflraneo accidente , fi farebbe foftenuta in piedi , ne avrebbe 
fatto alcuna leva , o fpingimertfo . Oltre di che quella medefima 
Cupola di Roma è munita d’intorno intorno al fuo occhio di pa- 
lettoni , e cerchj di ferro , che la codituifcono come un fol mallo, 
ed un lol pezzo, più capace in conlèguenza di fufiidere in fe defia ; 
maflìmamente fe fi confideri, come erta ritrovafi più abbatto munita 
di alcune catene di ferro , delle quali non è munita quella di Fi- 
renze . La feconda , che a tenore di quello , che viene riferito 
nell’Accademia Reale delle Scienze agli anni 1704, e 1729 fi 
dimollra la maniera di coftruire le Volte in tal guilà, che tut- 
te le parti fi fodengano come da fe , e diano fra loro in perfetto 
equilibrio : e quantunque la nodra Cupola di Roma non fia co- 
drutta con quell’ ordine , e proporzione di materiali, come ivi fi 
accenna, niente di meno egli è verilfimo, che dante il fedo 
acuto della Volta, il legamento della calcina, il cinger delle cate- 
ne, e la proporzionata diminuzione delle parti può giudamente 
confiderai, come fe in quella forma fo(Te data fatta in maniera , 
che tutte le parti fiano in un giudo equilibrio . La terza finalmen- 
te , che nel corpo di queda gran Macchina , per lèrvirmi della 
fralè dei detti Mattematici, le offa, cioè i Codoloni, fono poco me- 
no che interi, la polpa poi, cioè gli fpicchj fono infranti , e laceri . 

18 Premette quede necefiarjffime notizie , vengo aderto a fa- 
cilmente fpiegarc la caufa del movimento del Cupolino, dei Corto- 
loni , e delle due Cupole . Queda , in quanto a me , procede non 
folo dalla generale fpaccatura , che n’è forfè la cagione principale, 
ma ancora da varj accidenti edrinfeci, e da varj difetti , che nell’ 
efeguire la grand’ opera fi commifcro , o per negligenza di quegli , 
che vi lavorarono , o per voler efeguire con troppa predezza 
l’opera , effondo del tutto impercettibile , come tutto qùedo corpo 
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architettatocon tal confidenza in fé defilò , e con una indicibile , e 
draordinaria maedria,e che fecondo i detti Matematici ha le offa 
quali che lane , abbia coll’ eccelfivo Tuo pelo , e sbilancio di più di 
tre milioni,giuda il loro calcolo, potuto cagionare uno lpingimento 
tanto notabile » ed efercitare una forza sì gagliarda feoza notabil- 
mente infrangerfi nelle fue offa . 

1 p Parlando primieramente degli accidenti edrinfeci , quelli 
fono fpecialmente i terremoti , ed i fulmini , a’ quali fpeffo è fog- 
getta quella gran Mole ; ed ognuno può ben comprendere quali 
Icoffe e gli uni , e gli altri abbiano potuto cagionarle, quali apertu- 
re , e qual debilitamene) di parti , particolarmente trattandoli di 
fabbrica sì vada , nella quale, come li avverte dai detti Mattinatici, 
al §. Il di Fiacco fol.24. , molto più crefce il pelò , che tira a rompere 
di quello che crefca la refidenza nata dalla tenacità delle parti: onde 
qualfivoglia tremore cagionato, o da fulmine , o da terremoto , o da 
altra cagione dee farle neceffariamente una confiderabililfima im- 
presone . 

20 Venendo poi a confiderare ancorai difetti dell’opera , que- 
lli debbono ripeterli, o dalla qualità della calcina, e dei materiali, o 
dalle catene , che non bene cingeffero , o dal ferro llcffo , che fiali 
allentato , o da altro mancamento, che fuol tutto giorno commet- 
terli in fabbriche sì valle,le quali, per qualunque diligenza, ed atten- 
zione che fi.ufijfempre fono foggette a qualche difetto; e fe gli fpic- 
chj , lòtto i quali corrifpondono i vani dei gran fineflroni, fi fono in- 
franti , rellando fani i Codoloni , ciò verilìmilmente può effere pro- 
venuto , perchè i Colloloni furono prima d’ogni altro eretti , e 
ilagionati, per ricever con fermezza l’incarico del redo dell’edili- 
zio , come accenna il Cavalier Carlo Fontana nel fuo Tempio Vati- 
cano lib. 5. cap. 1 4. §. U piano fi divide . Che fe tutti quedi acci- 
denti , e difetti dell’ opera fi confiderino infieme , fi troverà lenza 
dubbio, che fono valevoli a fpiegare in parte, non folo il movimento 
già lòfferto , ma eziandio quei movimenti , che poffono farfi in av- 
venire . 

*1 Ma ancorché conliderare non li voleffero tutti quedi acci- 
denti , e difetti , come pur troppo degni fono di Ipecial confidera- 
zione , niente di meno egli è fuor d’ogni dubbio , che fe fi riflette 
alla lòpraccennata generale fiaccatura , queda fola , per così dire, è 
badante a fpiegare tutti i danni fofferti dalla gran Macchina . Viene 
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la detta fpaccatura minutamente delcritta dai Matematici nei nu- 
meri 23. e 27. ; ma ficcome merita a mio propofito di eflere più at- 
tentamente confiderata , perciò non farà inutile , nè fuperfluo , il* 
delcriver adeffb , non folo la lùa origine , ma ancora tutti i fuoi prò- 
feguimenti . Efla dunque forgendo da terra ) cioè dall’ Altare 
de i Santi Simone , e Giuda porto in fondo della Crociata, apre tut- 
ta la muraglia, per quanto è alto il Tempio, parta per tutta la Volta 
della ftefla Crociata , s’inoltra nell’Arcone, fi comunica al Tam- 
buro , ed alzandoli fuccertivamente per lo fpicchio lòpra alla Ve- 
ronica , giunta al Cupolino , non avendolo potuto fpaccare , per 
averlo trovato, attefa fpecialmente la refiftenza dei cerchi di fer- 
ro, e dei palettoni, come fe forte tutto un niaflo, fpacca in altri 
luoghi la Cupola : fi rivede poi fenfibilmente riprendere la fua di- 
rittura dall’ altra parte per gli fpicchj , e per tutta la Cupola fopra 
il Longino, dove non ilcorgendofi altri legni, fi dee creder, che 
termini j benché ci porta eflere qualche timore , che in avvenire- 
s’inoltri da vantaggio . 

22 Ciò attentamente confiderato, ognuno può facilmente com- 
prendere , che quella fpaccatura, in cui confirtono quali tutti i danni 
della Cupola, ed il pretelò movimento del Cupolino, dei Collo- 
Ioni , e delle due Cupole , non è un patimento della ftefla Cupola , 
ma di tutto il Tempio , il quale avendo patito, ha fatto per comuni- 
cazione rifèntire la Cupola, invertita anch’ effa dalla medefima fiac- 
catura , mentre ocularmente fi vede, che quella comincia dai fon- 
damenti del Tempio, lontano dalla Cupola , quanto è 1 unga la Cro- 
ciata } nel qual calò fi dee infallibilmente giudicare, che erta fia 
bensì fpaccatura del Tempio , e prolegua per tutta laCupola fino al 
I.ongino , ma non già della medefima Cupola , che pel iuo univer- 
fale fpingimento la comunichi ad una parte folamente del Tempio 
fino ai fondamenti : onde chiaramente fi vede, che quella ftefla fpac- 
catura fia Hata quell’àltra evidente cagione di fopra accennatale ha 
prodotto nella Cupola la maggior parte de* fuoi danni, e per conlè- 
guenza dai danni della Cupola , che fi pretende aver patito in fe 
rtefla, giuftamente deluder fi debbono tutti quelli, che dalla detta 
fpaccatura derivano . 

23 Paflando ora dal movimento del Cupolino, dei Coftoloni, 
e delle due Cupole al movimento dei Contrafforti , loro Colonne ) 
ebafe, quello (lalciando da parte gli accidenti ellrinfeci detti di 
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/òpra, i quali lènza dubbio poflbno aver cagionato qualche notabil 
danno ai Contrafforti , ed alla loro baie ) mi pare , che debba alcri- 
verfì ad una cauli diverlà da quella , che dicefi aver prodotto il mo- • 
vimento del Cupolino) dei Coftoloni , e delle due Volte, come fui 
bel principio accennai j poiché non può negarli , che il loro movi- 
mento debba guittamente prenderli non dallo fpingimento , o leva , 
che abbia fatto in etti il gran pelò della Macchina , come chiaramen- 
te ho dimoftrato , ma dalla generale fpaccatura del Tempio » e da 
un patimento , che abbiano fatto in le fletti . 

24 E qui primieramente fa d’uopo confiderai , come la loro 
bafe viene di vifa , o forata da un Corridore, il quale per confeguen- 
za. la rende più debole nella Volta , che non retta alta più di nove 
palmi . Si aggiunge ancora, che la medefima baie è reftata debilitata 
dalle piogge , per non elTervi flato fatto , fe non dopo lungo tempo 

2 uel riparo pendente di mattonato , che vi è prefentemcnte, e fa 
:orrere quelle acque , che prima vi fi fermavano , e penetravano 
per tutta la muraglia , come fi riconolce anche adeflb interiormen- 
te dalle Volte del Corridore , le quali fi veggono magagnate, ed in- 
fettate pur troppo dall’ umido , e falnitro . 

2 s Finalmente merita d’oflervarfi , come alla metà di quella 
bafe fi trova un grave, e pefante Cornicione , che notabilmente Ipor- 
ge in fuora , e per conleguenza non folo col proprio pelò , ma 
eziandio col fuo notabile fporgimento in fuora fi rende iu qualche 
maniera atto, e capace ad infrangere, e debilitare maggiormente la 
bafe inferiore , e cagionare qualche fmovimento nella fuperiore . 

Sù Peftremità poi di quella bafe , che per tanti capi reftava già inde- 
bolita , fi pofano $2 ben grotte , e pelanti Colonne colle loro gra- 
Vittime cornici fituate due per due all’ eftremità di ciafcheduno de i 
Contrafforti per loro ornamento . 

2 6 Attele dunque,e diligentemente confiderate tutte quelle cole 
con la detta generale fpaccatura , ognuno potrà facilmenteconcepi- 
re , come quelle medefime Colonne, non lòlo col loro eccelli vo pe- 
fo , (il quale certamente patta 7 milioni di libbre , le attendere lì 
voglia il calcolo dei detti Mattematici, i quali nel § Per mettere in 
tonto fol. 2 j. fanno attendere il pelò delle Colonne , e dei Contraf- 
forti a più di i $ milioni ) ma ajutate ancora dal pelò , e dalla forza , 
che può efercitare il detto Cornicione , premendo , e gravitando fu 
la detta eftremità della baie , hanno fenza dubbio cagionato nella 
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niedefima ellerior bafe un grande infrangimento , e Icioglimento di 
parti , per cui venendo quella a cedere in fuora , fi fono molTe al- 
quanto dal loro fito , ed hanno prodotti tutti quegli altri effetti de- 
fcritti dai detti Mattonatici , alcuni de’ quali panni , che meritino 
una più {pedale ilpezione . Che fé la detta bafe nella parte Tua in- 
teriore 5 di là dal Corridore , è rimalta ferma, e (labile , ciò lenza 
dubbio alcuno è nato sì per elfere ella più malficcia , sì per efler te- 
nuta falda , e premuta egualmente dal pelò della Macchina } sì an- 
cora per trovarfi ben difefa dalle piogge . 

27 Nè mi fi opponga, che vedendoli in alcuni di quelli Con- 

trafforti notabililfimi patimenti , i quali non fi fcorgono negli altri , 
che poco meno che intatti fi lòno confervati , dir non fi poffa , che 
i Contrafforti abbiano patito in fe lleffi nella maniera da me fpiega- 
ta , quali che fecondo quello mio Sillema i patimenti olfervare fi do- 
velfero eguali , o quali eguali in tutti i Contrafforti ; imperocché 
tanto è lungi , che una tale oppofizione poffa dillruggere , o dimi- 
nuire la forza delle mie ragioni , che anzi ferve a renderle più chia- 
re , e palefi . E che ciòfia vero riflettafi, come quelli notabili pati- 
menti, cd infrangimene , che in alcuni dei Contrafforti fioffervano, 
primieramente apparirono in quei foli Contrafforti, che lòno verlò 
la Veronica , in fecondo luogo fi veggono in quegli altri , che fono 
verlò il Longino , con tal differenza però , che i danni di quelli fo- 
no minori dei danni dei primi . ' 

28 Ciò pollo , egli è fuor d’ogni dubbio , che tali notabili mag- 
giori patimenti , ed infrangimene ripeter fi debbano, quelli della 
Veronica dalla grande generale fpaccatura , che ivi fi vede , quelli 
del Longino dalla continuazione della He (fa fpaccatura , che fino là 
profegue le fue aperture ; ma ficcome quelle fono minori , minori 
ancora fi olfervano i patimenti dei Contrafforti , che verfo il Lon- 
gino lòno collocati . 

29 Conofciuta adunque la vera cagione del movimento , e di 
tutti i danni patiti dai Contrafforti, non rella luogo da dubitare, che 
quelli effendo colla loro bafe totalmente diflinti dal Tamburo, giu- 
lia rolfervazione degli lleffi Matematici al §. Prima di dare i fon- 
da-menti fol.23. , debbono ora confiderai rifpetto alla Cupola , co- 
me un corpo , che nulla le appartiene , e per confeguenza dai pretefi 
danni della niedefima debbono deluderli tutti quelli, che nei detti 
Contrafforti fi fcorgono . 

30 Efclufi 
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30 Efclnfi adunque dalla Cupola , che fi vuole aver p.itito in fé 
fletta, tutti i danni dei Contrafforti, e della detta universale Spacca- 
tura, ognuno vede quanti pochi ne rimangano a favore dei detti 
Mattematici , per ifpiegare , giufta il loro , per altro dottiamo , ed 
ingegnofiffimo (Ulema, la gran preffione del Cupolino, che unita ai 
Cofloloni , ed alle due Cupole , facendo leva, Spinga in fuora il co- 
mune Sòftegno con un notabile sbilancio di più di tre milioni ; ed 
inoltre quanto mal fondato fia quel foverchio timore , che poffa la 
gran Macchina fenza un pronto rimedio difcioglierfi . 

3 1 E per vero dire , fé un fimil timore nafca dal vedere i no- 
tabili danni dei Contraforti , e loro bafé , quello fenza dubbio cefi- 
far dee , fc fi rifletta , che la Cupola per la fua costruzione fuS^ 
Alierebbe, e fuffifte in fe SleSTa fenza i Contraforti , le colonne 
de’ quali, Siccome giufta ToSfervazione dei Mattematici , benché 
alquanto fi fiano moSfe , non vengono a Strapiombare, ci danno 
luogo a fperare , che poSTano fuflìftere nella loro direzione, ancor- 
ché per l’accennate caufe feguitafle il distacco . 


32 Che fe poi quello medefimo timore nalca dal vedere que- 
lla maggior fpaccatura qui avanti deferitta , ognuno al certo depor- 
rà ancora ogni ombra ditimore, Se ponga mente all’esperienza 
fondata in moltissimi eSèmpj , che potrebbero addurfi , la quale ci 
fa chiaramente conofcere , che Umili univerfali fpaccature, che per 
altro aSTai difficilmente poflono ripararli , non fogliono cagionare 
la rovina degli edifizj: onde non altro prognoftico Sembra far fi deb- 
ba nel cafo noftro, che il dire, che i Contrafforti pollano in futuro 
patire maggiori danni in caSo , che Seguitino a moverfi in fe Stelli , 
e che la detta generale fpaccatura , e quelle altre , che da ella de- 
rivano , Seguir poSTano a dilatarfi alquanto. Sinché le muraglie del 


Tempio , trovata una proporzionata refiftenza , non fi fermino . 


3 3 Non è però mia intenzione, che debba trafeurarfi ogni pen- 
fiero di quella Macchina , lasciandola, per così dire, a benefizio del 
tempo , che anzi per rimediare a’ fuoi danni tali , quali al presènte 
elfi fi fiano, e poSTano farfi in futuro,io Stimerei, che doveflero prima 
farli tutte le accuratifsime , e neceSTarie oSTerv azioni , e diligenze. 
Specialmente per meglio indagare , e riconoscere i difetti , e le ca- 
gioni più importanti , e più recondite, con quel tempo , che in un’ 
affare di tal confluenza bifògna , giacché , a creder mio , come po- 
co fa avvert j , non è in quel profsimo timore di rovina , onde fi ab- 
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biaa venire ad un tumultuario rifarcimento , il quale in vece di ri- 
mediare a’ Tuoi danni , le ne accrelca de’ nuovi . 

54 Rifpetto poi a’ Contrafforti , quantunque , come inoltrai , 
i danni di quelli non fi polfano dire danni provenienti dalla Cupo- 
la, che abbia patito in le lleifa , nientedimeno ogni ragion vuole , 
che a quelli ancora li provegga , procurandone , fe lìa pofsibile , un 
ferino riHabilimento, col premettere qui ancora quelle diligenze , 
che fono necefTarie . 

55 Dopo fatte da me tutte quelle riflelsioni (òpra il lìftema 
dei detti Mattonatici per indagare la vera cagione dei patimenti 
della gran Macchina , elfendofi per mezzo d’un ponte a quello ef- 
fetto collrutto feoperta la notabile fua fpaccatura , o per meglio 
dire , la continuazione di quella generale fpaccatura , che dai fon- 
damenti del Tempio penetra , e Ipacca l’Arcone, e fi continua per 
la Cupola fino al Longino , ne ho tra le altre ricavato in maggior 
conferma di tutto ciò , che ho fin qui detto , le tre feguenti notabi- 
lifsime , ed infieme innegabili conseguenze . 

5 6 La prima sì è, che fin da principio vedefi vacillare il fi- 
llema dei detti Mattonatici , i quaJi , al §. Prima di paffar oltre 
fol. 14-, afferilcono per cofa certa , non aver patito l’Arcone , e 
sii quella falfa fuppofizione ricorrono alla ricerca di un’ altra ca- 
gione , che abbia fatto patire la Cupola in fe lleifa - La feconda , 
che tèmpre più fi conferma, che la detta generale Ipaccatura ab- 
bia il fuo principio dai fondamenti del Tempio , e di là fi dirami 
per l’Arcone alla Cupola , vedendofene una perfetta , e manifella 
continuazione , la quale non può al certo in alcuna maniera fpiegar- 
fi , giufta il (Ulema dei detti Mattonatici, che dalla Cupola per lo 
fpingimento del Cupolino, e delle due Volte coiColtoloni fiali 
diramata fino ai fondamenti . La terza finalmente, che, attefo il pa- 
timento di quello Arcone , tèmpre più rendefi evidente quel nota- 
bile , e maggior patimento dei Contrafforti verfo la Veronica . E 
quello è ciò , che mi è paruto dover dire , non folo per amore del- 
la verità , ma ancora per l’importanza di un* affare sì rilevante . 


IL FINE . 
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Aggiunta del predetto Lelio Cofatti . 

Ssendo ufeita alla luce una nu iva Scrittura 
dei tre RR. PP. Mattonatici intitolata : Ri- 
fieffioni fopra alcune difficoltà spettanti i dan- 
ni , e rifar omenti della Cupola di San Pietro , 
dopo averla attentamente Ietta , ho ritrova- 
to in efta, come nel difendere il loro fiftema 
y- ilssS£ì==;s= ^ =M dalle obbiezioni fitte loro dall’Autore della 
Scrittura ufeita dalla Stamperìa di Pietro Rollati, molte cofe han- 
no detto , dalle quali maggiormente vengono a confermarfi quelle 
rifledioni , che io da gran tempo aveva fatte intorno al detto loro 
liftema, ed alla cagione dei patimenti della gran Macchina : onde 
ho (limato bene di aggiungere qui i nuovi motivi di vie più confer- 
mare il mio fiftema, che da quella Scrittura mi vengono fommini- 
ftrati, (limolandomi a ciò , non Colo le replicate infinuazioni dei Su- 
periori , per compiacere ai quali feci ancora le precedenti rifledìo- 
ni, ma in oltre la fomma gentilezza , e fincerità, con cui ideiti 
Mattematici, dappoiché quelle mie rifledioni furono aedi dame 
amichevolmente lette , quando ancora non era comparfa Scrit- 
tura alcuna , che impugnale il loro (Ulema , proteftarono , che que- 
lla era la vera maniera di venire in -cognizione della verità in un’ 
affare si rilevante ; e per ciò ben dipendo, che anche adedofi con- 
ferva da loro l’ifteftb fentimento , e che rifpondendo edi alla detta 
nuova Scrittura ufeita dalla Stamperìa di Pietro Rodati, hanno vo- 
luto ancora rifpondere alle dette mie rifledioni , comunicate loro 
da chi ne aveva tutta l’autorità , a fine che rifletteflero alle obbie- 
zioni , che venivano fatte al loro fiftema , giudico, che non diran- 
no loro difeare le feguenti nuove rifledioni , le quali ( confervando 
tutta la debita (lima , che in ogni occafione ho fempre dimoftrato, 
ed al loro ben noto fapere giallamente fi conviene) intendo di fa- 
re per l’amore della pura verità in un’ affare di tanta confeguenza , 
che dee intereflare tutto il Mondo Cattolico . 

a Da ciò per tanto , che in quella nuova loro Scrittura dedu- 
cefi, mi pare aftolutamente di potere aderire, che non folo fi 
rende fempre più incontrovertibile ciò , che da me fu detto nel 
confutare il loro fiftema , ni a ancora ciò , che da me fi propofe 
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nello fpiegare , e provare il mio, diverfo totalmente dal' loro. 

3 E che fiacosì , balia il riflettere, come confutando io il loro 
interna , inoltrai tra le altre ragioni , che attefa quella regola da me 
efpolla al §. 8. della mia Scrittura , che uniti due corpi folidi di 
uguale altezza , e nel medefimo piano , come appunto era il Tamburo , 
ed i Contrarrti colle loro bafi , fe da una fola , e comune forza ri- 
fpint't vengano , non poffa mover fi Putto fenza che l'altro ancora non fi 
muova , ed avanzandoci il primo per un certo fpazìo , anche il fecondo 
non vi fi avanzi , non potevano moverli i Contrafforti colla loro ba- 
fe , reltando immobile il Tamburo nella fua baie interiore ; e quelto 
appunto vedo , che nella loro nuova Scrittura mi viene comprova- 
to con un pratico, e volgare efempio di due libri di uguale altez- 
za, uno dei quali pieghi addolfo dell’altro ; nel qual cafo anche fi 
viene a inoltrare , che il movimento di uno fecondi il movimento 
dell’ altro ; al qual’ efempio fi aggiunge ancora da elfi la figura fe- 
conda, cofe tutte, che rendono fempre più chiara la fuddetta regola, 
é fanno conofeere , che in niuna maniera potevano moverli i Con- 
trafforti colla loro bafe , reltando immobile il Tamburo nella fua ba- 
ie interiore ; mentre quelto , come ben fpiega il detto elèmpio dei 
due libri, doveva interamente accompagnare il moto di tutti i 
Contrafforti , e quelli non dovevano fiaccarli , nè allontanai dallo 
itelfo Tamburo, come oflerviamo efler accaduto . 

4 Moftrai ancora nella detta mia Scrittura al §. 13. elferfi do- 
vuta fare, a tenore del loro fiftema,una notabile apertura nell’ Ordi- 
ne Attico , la quale non fi vede } niente di meno in quella loro nuo- 
va Scrittura fi aggiunge un nuovo argomento, per provare la necefi- 
fità di quefta notabile apertura , che doveva farli nel detto Ordine 
Àttico ; poiché elfi, al §. La terza oppofizione diretta fol. 37. fi fpie- 
gano con quelle parole : Noi non abbiamo mai detto , che iCofioloni 
ftfiano folamente allargati in fondo : ma fcefi inficine in cima , e di - 
ficofiatifi in fondo dal centro del circolo , in cui terminano , c però an- 
che l'uno dall ’ altro ; dalle quali parole chiaramente fi deduce, che, 
dilcoftatifi in fondo i Coftoloni , doveva neceflariamente cagionarli 
uria grande , e notabile apertura nel detto Ordine Attico , fii ari fi 
ftubilifcono i detti Coftoloni . 

5 Ma per non dilungirmi più in limili, ed altre molte rifleffio- 
ni , che potrebbero farfi per confutare il loro lifiema , vengo adcllo 
a dimoftrare , come la detta nuova Scrittura dei M atematici con- 
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ferma a maraviglia il mio fiflema circa il patimento della gran Mac- 
china j ed ognuno da quello ifleffo , che fon per dire , potrà fempre 
piùconolcere rinfilili (lenza del fiflema oppollo . Quello patimen- 
to, diffi nella mia Scrittura, doverfi afcrivere, e 3 a varj acci- 
denti ellrinfeci , e difetti dell’ opera , ed alla generale Spaccatura , 
Parlando degli accidenti ellrinfeci, numerai tra quelli ijerremoti „ 
i quali vedo, che da erti Mattematici fono ammelfi per caufa ba- 
llante a cagionare notabili patimenti in limili edifizj , come fi legge 
al fol. 8. §- In quanto alla caufa : ò un terremoto , ò una qualunque, 
ultra caufa tale , quale <? quella , che fot to tutte le principali Cupole 
di Roma aveva fatto crepare gli archi fenza patimento confi derubile 

delle mcdefme . • . 

6 Fra "li fteffi accidenti ellrinfeci numerai ancora 1 fulmini , e 
qui olfervo°, che i detti Mattematici attribuifeono ai fulmini danni 
ancora notabili ; giacche, al §. Siegue fol.25, fanno vedere come uti 
fulmine fia flato la cagione,per cui la cornice TV figura prima^bbu 
patito quei notabili danni , che in elfa fi veggono, ed eccone le loro 
parole : La feconda TV corre per la cornice , in cui è fama cojlante , 
che abbia dato un fulmine , il quale ha fcan tonata fmojfa , ed in par- 
te fiaccata in cima , ed in fondo la cornice , e fpun tato , e fcrofiato un 
gran pezzo del 7 riangolo inferiore, 

7 Chele i terremoti, ed i fulmini da per fe foli, fenza ricor- 
rere allo fpingimento del Cupolino, e delle due Cupole, hanno po- 
tuto cagionare tutti quei danni, che Icorgonfi nell’Arcone, nella 
detta cornice TV della Veletta, ed in tutta la Crociata de’ SS. Si- 
mone , e Giuda fino ai fondamenti , certamente potevano cagiona- 
re alla "ran Cupola tutti quei danni , che adelfo miriamo in elfa , 
fenza punto affaticarci di prenderne la cagione , e l’origine da que- 
llo loro ideato fpingimento , non per anche dimollrato nelle Cu- 
pole da alcun Matematico , e che forfè non farà facile , che pofTa 
dimoflrarfi : effendo cofa certa , che i terremoti fpecialmente fan- 
no più rifentire i loro funelli effetti nelle fommità degli edifizj . 

8 Per la qual colà ognuno potrà comprendere con quanto poco 
fondamento i detti Mattematici s’impegnino a voler follenere , che 
i patimenti dell’ Arcone, e della Crociata attribuire fi debbano ad • 
una medefi ma caufa, diverfaperò da quella, che ha cagionato! 
danni alla gran Cupola . £ perchè ciò meglio venga a compretu - 
derlì , bifo^na premettere , come principio certo , ed infallibile , 
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comprovato da innumerabili eièmpj , che ilccome quelle Cupole , 
che fané , ed intatte fi ritrovano , hanno gli Arconi , e gli edifizj in- 
teri : così per lo contrario quelle altre Cupole, nelle quali fi ofler- 
vano patire gli Arconi , ò gli edifizj , patiscono aneli’ effe a propor- 
zione dei patimenti , che negli Arconi , ò edifizj fi Icorgono : onde 
è, che noi vediamo in tutte le Cupole , delle quali fanno menzione 
i detti Matematici nella nuova Scrittura al fol.9., un patimento an- 
che notabile , ò maggiore , ò minore a proporzione della rottura , 
© rilèntimento dei loro Arconi , ò degli edifizj . 

9 Ed affine che quello medefimo venga più in chiaro, ed ognu- 
no polTa da fe Iteflo agevolmente fincerarfene, fi pone qui la fe- 
guente nota dei notabili patimenti , vifibili anche da terra ad occhio 
nudo , che in tre Cupole di Roma fi ortervano , ed ai detti Mate- 
matici non fono (lati rapprefentati come degni di confiderazionc, 
falciando da parte i danni delle altre Cupole da loro riferite : poiché 
ognuno potrà riconofcerli ocularmente , nè io voglio dilungarmi in 
una relazione fuperflua . 

10 La Cupola di S. Andrea della Valle, da effi riferita al nu- 
mero primo ì ha leduefineftre fopra le Velette, dalla parte dell’ 
Aitar maggiore , notabilmente fpaccate , come ancora ha nella Tri- 
buna una notabile fpaccatura , fintile a quella , che fi vede in S.Pie- 
tro nella Tribuna dei SS. Sintone , e Giuda . 

La Cupola di S. Carlo al Corfo , riferita al n. 2. , ha una no- 
tabile fpaccatura, la quale , forgendo dalla Veletta in corna Evan- 
geli/ , profegue per tutta la Cupola fino all’ occhio del Cupolino , e 
ripigliando dall’ altra parte del Cupolino la fua dirittura arriva fino 
alla Veletta oppofta , nella fteffa maniera appunto , che la generale 
Spaccatura delia gran Cupola di S. Pietro fi flende dalla Veronica 
al Longino . In oltre fi trovano in quella Cupola di S. Carlo altre 
fpaccature , e fi veggono rifentite tutte le fue fineltre , e fi olferva- 
no ancora confiderabili (fiaccature per tutto il Tempio, ancora elle- 
riormente . 

La Cupola della Madonna dei Monti, riferita al n. 1 1., fi tro- 
va quafi tutta difellata , e le due facciate della Piazza , e Cortiletto 
fono notabilmente fpaccate . 

1 1 E quantunque ancor fuffiftefTe ciò , che dai medefimi Mat- 
tinatici fi alTerifcc al § In quanto allacaufa fol. 8. , vederli in mol- 
te Cupole , e (pecialmente in quelle da erti riferite in dodici nume- 
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ri , crepati gli Archi lènza patimento confiderabile delle medefimei 
ciò non di meno ( che pur è fallò , come ho detto di lòpra , e lo di- 
moltra la nota di quei notabili danni , che nelle tre accennate Cupo- 
le fi oflervano ) nulla può contribuire al ricorrere, che fanno ad una 
cagione diverla , e nuova qual’ è lo fpingimento . Imperocché am- 
mettendo per ipotefi , che i danni di quella gran Cupola folfero 
molti,e notabili, come ferabrano in apparenza, e per Io contrario po- 
chi , e non confiderabili folfero quelli, che nelle altre Cupole fi o fi. 
fervano j niente di meno quelli maggiori danni della gran Cupola 
potrebbero comodamente alcriverlì alla fua llraordinaria valliti \ 
mentre avendo elfa un diametro di palmi ipo. ed un’ altezza 
di 598. palmi, la dove tra quelle accennate dai detti Mattematici 
non fe ne trova alcuna, che abbia un diametro maggiore di pal- 
mi 78- ~ , ed un’ altezza che palli $2$. palmi: ne fegue per 
necelTaria conlcgucnza , che, fe fi farà un calcolo proporzionato alla 
lunghezza del fuo diametro,ed alla fua altezza/i troverà, che mol- 
to più crelcendo in elfa il pelò, che tira a rompere , che la forza 
della refillenza, dovevano elfere maggiori i patimenti , e più dove- 
vano rifentirfi i funelti effetti dei terremoti , e dei fulmini , e degli 
altri accidenti eltrinfeci ; quantunque quelli patimenti , per grandi 
che fieno, fono fempre a proporzione minori di quei danni, che 
nelle altre mentovate Cupole fi olfervano : fpecialmente le fi riflet- 
ta come tutti i danni, che alla gran Cupola comunemente fiattri- 
buifeono, non debbono confiderarfi come patimenti della llelfaj 
mentre i danni , e forfè i più notabili di tutta la Macchina , che fi 
olfervano nei Contrafforti, e loro bali, debbono , come mollrai nella 
mia Scrittura, in parte alcriverlì ad un patimento , che abbiano fatto 
in loro ftelfi , indipendentemente dai patimenti della ftelTa Cupola. 
Ben comprendendo i detti Mattematici la forza di quelle 


12 


ragioni , hanno , a creder mio , voluto anticipatamente premunirli 
con deludere la comunicazione dei danni, che fi veggono lòtto il 
cornicione della Cupola per tutta la Tribuna fino ai fondamenti 
dell’Altare dei Santi Simone , e Giuda, coi danni della gran Cu- 
pola ; c quindi è, che rapprefentano l’Arcone col fuo architrave , c 
cornicione immobile , e quali lènz’ alcun patimento : onde le ne ab- 
bia ad inferire, che i movimenti, che fi fono fatti lòtto I’Arcone 
per tutta la Crociata , attribuire fi debbano ad una caulà totalmente 
diverfa da quella , che ha prodotto i patimenti della gran Cupola , 
j B J co- 
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come chiaramente vanno fpiegandofi al %-Qua/ì da per tutto fol.zo- 
con quelle parole : Sì perchè indipendentemente da più minuta ri- 
cerca porteremo più innanzi le ragioni^ per cui crediamo , che i danni 
della Cupola non provengano da quejìi patimenti di Archi . 

• 13 Ma in quello molto fi allontanano dal vero } poiché tante , 
e si forti *(bno le prove , che quella comunicazione dei danni di- 
mollrano , che il negarlo farebbe un’ opporfi alla lìelTa evidenza . E 
primieramente non vedo, come polfa da elTì alferirfi immobile 
l’Arcone , e chiamarli antico il fuo patimento , pretendendo , che 
quello li vedeflfe ancora al tempo del Baldinucci , cioè nell’an- 
no 1681., in cui fcriffe, portandone a taleeffetto le fue parole 
alfol. 8. §. In ordine al fatto . Imperocché le attender fi vogliaci!), 
che riferifee il detto Baldinucci , egli è chiarifiimo , che il detto An- 
cone di poi li fia molTo , mentre al tempo del medefimo Baldinucci 
non ifeorgevafi in elfo , che un pelo , & adelfo vi rimiriamo varie 
notabili aperture , notate ancora nella nuova Scrittura/»/. 18. . Si 
aggiunge in oltre, che fecondo quello, che viene riferito al num. 1 1 . 
della detta Scrittura , verfo il Pilone della Veronica fi vede per 
tutto il Cornicione da R un’ apertura continuata fino ad S , cioè pel 
mufaico del fregio , e per traverlo al triangolo della Veletta , della 
quale apertura non fi fa alcuna menzione dal detto Baldinucci , fic- 
come niuna parimente ne fa di quelPabbaflamento , che vedefi fatto 
in R per due minuti, a tenore di quello, che riferifeono i detti Mat- 
tematici al detto num. 1 1. 

14 Che anzi elferfi il detto Arcone continuamente mollo , ad 
evidenza lo moltrano i numeri dei danni , che da e(Tì fi apportano 
al detto fol. 18. Imperocché al num. $. dei detti danni pongono,- 
che i Eufaroli dorati abbiano in D un’apertura di tre minuti , la 
quale non è (lata mai rilìuccata ; al num. 4. pongono un pelo , che 
fiegue da D fino ad E , riftuccato anticamente fnz alcuna apertu- 
ra , è dijlacco nella medefima fiaccatura . 

1 5 Ciò pollo domando loro, (e i Fufaroli in D , giufta il num.j.- 
hanno un’ apertura di tre minuti, la quale non è Hata mai rilìuccata, 
e perchè mai , lalciandofi di rilluccare quell’ apertura maggiore, fu 
fidamente lìuccato il pelo minore da D lino ad E , giulla il num. 4. ? 

. Certamente che ognuno , il quale abbia anche un minimo difeerni- 
mento di ragione , in fentire , ò vedere quello , che dai detti Mat- 
tematici lifuppone, ne caverà quelle tre poco ad elfi favorevoli 
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confeguenze, cioc ò giudicherà pazzi coloro, che fi prefero cura, 
di riiluccare un pelo dell’ arco , tralafciando di ftuccare un’ apertu- 
ra di tre minuti ; ò pure ftimerà ( giacche non de? fupporfi una tale 
pazzia , ò negligenza in chi prehedeva , ò efegui va quell’ opera ) 
die, dopo fattali la detta ftucc.it ura daD fino ad È, fiali molfo , ed 
aperto PArcone in D con quell’ apertura di tre minuti , che nei Fu- 
fardi dorati lì vede ; ò finalmente farà di parere , che quella Ile fifa 
apertura di tre minuti fia Hata anch’ efla una volta ftuccata ,,eche in 
progreflo di tempo la lluccatura fia venuta a cadere, movendoli 
l’Arcone . Lo Hello fi dee dire delle due aperture riferite ai numeri 
j. e 6 . , nelle quali non fi aficgna trovarli alcuna Huccatura: e tanto 
più che nelle aperture riferite al nunj-7. da H fino a K , e da L fino 
ad M vi fi vede tutta [“intonacatura fcroflata per varie once di qua , 
e di là) ejfendo rimajlo /coperto il travertino , ed in cjfo P apertura 
verticale in H l larga minuti 4. in L. minuti 2. , il quale fcrofta- 
mento di necelfità dee dirli polleriore ai due peli riferiti al num. 8. 
e 9. , mentre quefii fi veggono Huccati , e la Huccatura rimane , fe- 
condo quello, che rapprefentano i detti Matematici, affatto intera . 

16 Benché non credo , che per conofeere i patimenti dell’Ar- 
<one dei Santi Simone , e Giuda fi debba fiare a ciò , che dai detti 
Matematici nella loro nuova Scrittura fi elpone , al fol. 1 8. j sì per- 
chè in quello, che concerne i patimenti di quello grande edilizio, 
fono fiati altre volte male informati , come ingenuamente confef- 
fano al §. Un' altra oppofizìone fol. $*. , e $3. , intorno al fuppofio 
sbilanciare di alcuni Contrafforti un tantino indentro ; si ancora per- 
chè hanno lafciato di confiderare alcune colè , come parimente 
confettano al §. Sul fine fol. 28. j e fpecialmente hanno lafciato di 
confiderare quello , che pur troppo era neceffario di efler confide- 
rato , e fenza di cui in niuna maniera fi poteva giudicare della cauli 
dei patimenti di quefia gran Cupola, cioè il moto continuo , ed 
uniforme del pavimento dei Contrafforti , e del pavimento (òpra 
la Tribuna della Crociata de’ Santi Simone, e Giuda; il qual con- 
tinuo, ed uniforme moto, che.meglio ancora fpiegherò più abbalfo 
al §. 28. , lo fanno manifefiaraente vedere quei nuovi difiacchi , che 
nel pavimento lòpra la Tribuna della Volta della detta Crociata 
giornalmente fi ottervano , come in quello dei Contrafforti ; E non 
ha molto tempo , che bifcgnò rifarcire il detto pavimento infieme 
con quello dei Contrafforti , eflendofi riaperti ambedue nelle anti- 
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che loro fpaccature , in maniera, che le piogge venivano a pene- 
trare dentro le Volte della Tribuna , come atteftano concordemen- 
te tutti iCuftodi . 

17 Ma perchè non credano i detti Mattematici , che mi man- 
chino prove convincentilfime adimoftrare il continuato movimento 
dell’Arcone , ftando ancora a ciò , che da elfi fi elpone in fatto , par- 
mi, che ad evidenza fi dimoftri con tre fbrtiffime ragioni , la prima 
delle quali è , che apertoli una volta notabilmente l’Arcone nel fuo 
lembo inferiore , ed abbalfatafi in D la parte , che guarda il Pilone 
di S. Andrea per due minuti , e la foimnità in R , che guarda l’Ar- 
cone , eflfendoli ancora abballata per due minuti , il medeiimo Ar- 
cone ha necetfariamente dovuto cedere , e continuamente li è do- 
vuto movere : di che non ne Ialcia luogo da dubitare quel continuo 
uniforme movimento, il quale fi oflerva tanto nella gran Macchina » 
che gli Ila fopra , come ancor’ etti ammettono , quanto nell’ inferio- 
reCrociata dei Santi Simone , e Giuda, come io ho m offralo di 
lòpra . 

1 8 La feconda ragione è , che non dovendoli nel calò noftro , 
per conofcere , le fiali mollo , e li mova ancora PArcone , riguar- 
darlo , e confi Jerarlo (blamente nella lua fuperficie verlb la Chiedi, 
come hanno fatto i detti Mattematici al detto fol. i*8. dal num. 1. 
al 13.} ma bensì dovendofi aver riguardo interiormente a tutto il 
lodo dello Hello Arcone , ed alla fua parte interiore , nelegue, 
che facilmente venga comprovata la continuazione del fuo mo- 
to ; giacché vi fono fondamenti tali da poter alferire con ficu- 
rezza, che interiormente ancora frali aperto , e vadafi apren- 
do di tanto in tanto , per fecondare i continuati , ed unifórmi 
movimenti della Crociata , e della gran Cupola ; I. perchè il detto 
Arcone fi trova tutto fpaccato per di dotto ; II. , perchè nella faccia 
interiore, verlb la Chielà , il rilèntimento fi conofce non folo nell’ 
arco ftelfo, ma anche nel fregio , e cornicione ; III. , perchè ancora 
nella parte efleriore fi riconofce quello rifentimento nella bade del 
Tamburo, che corrilponde allo fteflfo Arcone ; IV. finalmente, per- 
chè nelle parti fuperiori, ed inferiori della Volta, contigue al me- 
deiimo Arcone , un continuato movimento fi olferva . Per tutte le 

3 unii cole , quantunque l’occhio penetrare non poffii nell’ interno 
eli’ Arcone , oulladimeno vi è tutta la ragione per giudicare , che 
fc eflo fi c rifentito di dotto , di fopra , davanti , e di dietro , fiafi al- 
.. tresì 
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tresì rifentito interiormente da per tutto ; e ficcome il Tuo rifenti- 
mento davanti) e di (òpra comunica lènza dubbio coi peli della Cu- 
pola , come meglio fpiegherò più abballò al §.22., così il rifenti- 
mento interiore dovrà avere la lidia comunicazione ; e ficcome 
anche i peli della Cupola fi fono fatti Tempre maggiori con nuove 
aperture , cosi maggiore ancora dee eflerfi andato facendo il rifen- 
timento interiore dello fteflò Arcone . 

1 9 La terza finalmente è , che , ficcome la gran Cupola in quel- 
la parte , che pota sù quello Arcone dei Santi Simone , c Giuda , 
continuamente fi è molla più , che in tutte le altre parti , come con- 
felfano i dqtti Mattematici , e l’oculare ifpezione Io infegna , e 
continuamente ancora va movendoli ; così anche PArcone necelfa- 
riamcnte ha dovuto moverli Tempre ; mentre, come hogiàdimo- 
ftrato, l’efperienza ci fa conolcere , che i patimenti , i quali fi Icor- 
gono nelle Cupole , ai movimenti dei loro Arconi corrilpondono . 

20 Non vorrei però , che alcuno , forfè non troppo intelò di 
editizj prendelfe abbaglio , ò in vedere , che PArcone non è in ogni 
fila parte invertito da tutte quelle sì larghe fiaccature , che nella 
gran Cupola veggiamo , ò in riguardare ( giufta la relazione dei 
Mattematici intorno ai danni lòfferti dall’Arcone riferita al fòl.18.) 
alcune rtuccature antiche fenz’ apertura , ò diftacco ; poiché , le 

3 ucfti rifletterà , che il detto Arcone , rinfiancato dalle gran Volte 
elle quattro navate , e per elfere fòrtilfimo in le fteflò , venendo a 
fare una grandifllmarefilìenza, ò non ha potuto rifentire danni sì 
notabili , come gli ha pur troppo rifentiti la gran Cupola più debo- 
le , nè tanto fortificata , conte PArcone : ò fe gli ha rilentiti , rinlèr- 
randofi poi in fe fteflo , non ha lalciato quelle notabili , e vifibili 
aperture , che fi lalciano dagli altri corpi , ò moli in diverte forma 
colìrutti , conofcerà lènza dubbio, che elio continuamente fiali niob- 
io , non oliando punto a quello continuato movimento , che le fiac- 
cature ancora in alcuni luoghi intatte rimirinfi : giacché quello non 
prova in alcuna maniera , che lòtto le fiaccature non fiali fatta nuo- 
va apertura, come di giorno in giorno li ofierva negli edifizj , fotto 
gl’intonachi dei quali fi trovano molte notabili aperture , che prima 
al di fuora , ò non apparivano in alcuna maniera , ò non davano le- • 
gno di notabile apertura, come in parte fi è veduto ancora in quello • 
Arcone , lècondo quello, che viene riferito da perlòna intelligen- 
te , e degna di fede , che ocularmente Paveva olfervato i (è- bene, - 

• acre- 


Digitized by Google 



( X X VI ) 

a -ere der mio , non dee farG gran conto di quede ftuccature , che i : 
detti Mattcmatici (appongono antiche , eflendochè ben Già) che-, 
non è molto tempo» che furtivamente ne furono fatte alcune nei 
Contrafforti , lenza che mai Gafene potuto rintracciare L’autore . 

2i Nè per provare la detta immobilità dell’ Arcooe giova il ri- 
correre alle fuc fpaccature , le quali , perchè non veggonlì conti- 
nuare ) per cosi dire» a linea retta colla generale Spaccatura» perciò: 
venga fempre ad efoluderfi quella comunicazione di danni » che G 
faccia per mezzo di detto Arcone .• 

- 22 Poiché una Gmile obbjezionc non ha alcuna forza » fpecial-, 
mente fe G confideri» che non G propone da me una tale continua- 
zione di moto» ed untale rompimento nell’ Arcone» in maniera » 
che le aperture dellaCrociata continuino a linea retta per l’Arcone» - 
e da quello per la ftelfa linea al Tamburo » ed a tutta la Cupola ; 
ma bensì voglio intendere» cheG continuino le fpaccature in quella 
maniera, che negli edifizj fuole accadere, e fecondo quell’ Glena re- 
gola ammelfa ancora dai Mafctematici , cioè , che debbano cedere ,• 
ò aprirfi quelle parti , che fono più deboli, quantunque più lonta- 
ne , reltando ferme, e (labili le altre più vicine , che per la loro (la- 
bilità , ò fortezza ad ogni cedimento , ò apertura refiftono . Così e£- 
ft dicono nella loro prima Scrittura » non elferfi moda quella por- 
zione di Tamburo , che (la (òpra ai finedroni , e che più vicina era 
alla loro ideata caufa dello lpingimento ; efferG poi modi i Contraf- 
forti colla loro baie efteriore, quantunque più lontani dalla cagione 
motrice , per edere quelli più deboli , e di una meno falda coftru- 
zione . E quella appunto è la ragione , per cui fi veggono notabil- 
mente rotte, e guade le fcale a lumaca; mentre eflendo le dette 
frale parti più deboli della ddfa Cupola , hanno dovuto per necef- 
Gtà più delle altre (offrire maggiori patimenti - Onde non dee recar 
maraviglia alcuna , fe GaG fatta un’ apertura all’ edremità della Ve- 
letta, la quale apertura poi profeguendo da S Gno ad R diramad 
con due peli nel Tamburo , uno dei quali va ad unirG colla grande 
Spaccatura della Cupola nello (picchio di mezzo fopra il Pilone del- 
la Veronica, fogno evidentiflimo della comunicazione , che ha la 
detta grande, ò generale Spaccatura coll’apertura, e fiaccatura 
dell’Arcone . 

2 j Quindi ancora manifedamente G vede , che in vano G pre- 
tende daiBetti Mattematici efcludere la continuazione della gene- 
• ra- 
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rale Spaccatura i ofTervandofi quefta giungere fino al Cupolino, e 
non ilpaccarlo j onde fi abbia a dire, che quella fpaccatura , che 
dalla parte oppofta del Cupolino fino al Longino fi ftende , nulla 
abbia che fare con quefta, nè poffa chiamarli una fua continuazio- 
ne ; poiché (è fi confideri quella regola efpofta poc’ anzi , ed ani- 
mella dai Mattematici , cioè , che i corpi , e le moli reftando falde , 
eftabili nelle parti loro più fode, emalficce, fi fpacchino nelle 
parti più deboli, che più dalla cagione motrice fi allontanano , fa- 
cilmente fi comprenderà, che quefta Spaccatura giunta al Cupoli- 
no, non avendolo potuto fpaccare per averlo trovato , attefafpe- 
cialmente la refiftenza dei cerchj di ferro , e dei palettoni , come 
(e fofse tutto un malso , fi è diramata in altri luoghi della Cupola 
più deboli , riprendendo la fua ftefsa dirittura dall* altra parte per 
gli fpicchi , e per tutta la Cupola fino al Longino . 

34 Permeglio intendere un fimile effetto , per altro certiffi- 
mo , e chiariamo , mi fia lecito di apportare un elèmpio di una ta- 
vola , nella quale fe fi trovi verfo il fuo mezzo , ò in altra parte un 
qualche nodo, veggiamo, che facendoli alcuna fpaccatura in una 
fua parte , giunta la detta fpaccatura al nodo , non potendo- quello 
rompere , e fpaccare, fi dirama, e prolegue di (òtto al nodo, reftan- 
do intatto , ed illefo lo fteffo nodo . Ciò pollo ; egli è chiaro , che 
con tutta ragione può il Cupolino alfomigliarfi ad un groflo , e ben 
forte nodo, ritrovandofi quello ben ftretto, e munito dai cerchj di 
ferro , e dai palettoni , che lo rendono un mallo tutto intero,capace 
a fare una grandilfima refiftenza : onde non dee recar maraviglia 
alcuna, le la detta generale Spaccatura giunta al Cupolino fiali dira- 
mata per altre parti lafciando illefo , ed intatto lo fteffo Cupolino . 

2 j Dal fin qui detto ad evidenza refta dimoftrato elfere conti- 
nua, e non interrotta quefta generale Spaccatura , che dai fonda- 
menti del Tempio , palpando per tutta la Volta della Crociata dei 
Santi Simone , e Giuda , s’inoltra nell’ Arcone , e da quello in tutta 
la Cupola fino al Longino ; come ancora ad evidenza refta dimo- 
ftrato il continuo movimento di quefta medefima Spaccatura nella 
fua parte inferiore, cioè nell’Arcone , e nella Crociata dei SS. Simo- 
ne , e Giuda fino ai fondamenti ; onde continuandoli per tutta la- 
Cupola, per PArcone, e per la Crociata fino ai fondamenti la mede- 
fima generale Spaccatura, ed ofTervandofi un continuo, ed uniforme 
moto nella gran Cupola , nell’Arcone , e nella Crociata dalla detta 
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Spaccatura invertiti parmi troppo naturale ( per fervirmi della frate» 
e delle ragioni dei detti Mattonatici al fol . io. nella nuova Scrit- 
tura ) che un ideila debba edere la cagione dei continui movimenti» 
che li fanno nella Crociata » nel Tamburo » e nella Cupola \ e fic- 
come i movimenti della Crociata » al dire dei medefimi Mattema- 
tici» non fono cagionati dallo fpingimento , ogni ragione vuole » che 
debba dirli nè pure edere cagionati dallo fpingimento quei movi- 
menti » che in tutta la Cupola fi ofiervano ; mentre fono del tutto 
uniformi , e corrifpondenti a quelli della Crociata . 

s6 Ed a fine che meglio apparilca quanto mai fia infutfiftente 
qucrto fpingimento , cagionato dalla prelfione del Cupolino » e del- 
le due Cupole nel comune foftegno » fu cui fi fonda tutto il fiftema 
dei detti Mattonatici, fingiamo ancora » che il Cornicione reftato 
fode del tutto immobile , c che i danni della Crociata non fi fodero 
comunicati ancora a tutta la Cupola , nè gli uni agli altri corrifpon- 
delTero , ( cofe tutte però alfolutamente falle » come chiaramente 
hodimoftrato) non per quello fi dovrebbe ricorrere a quel loro 
ideato Ipingimeuto » per ifpiegare i danni della gran Cupola ; poi- 
ché troveremo caule fufficientidime » e molto naturali per bene 
ifpiegarle tutte, fenzache aftretti iìaino a ricorrere ad una cagione 
sì pellegrina, quale è quella del loro Ipingimento . Ed in vero fe 
parliamo dei Contraffòrti , e della loro bafe , già a diffidenza pro- 
vai nella mia Scrittura , che quelli ancora hanno patito in fe ftelfi 
per tutte quelle ragioni ivi numerate dal §. 24. fno al §. 27. fol. 1 3. 
e 14; fe poi vogliamo ragionare degli architravi dei fineftroni , 
quelli , come mollrai al §. 6. della detta mia Scrittura, fe hanno pa- 
tito , ciò è flato pel proprio pefo, o per quello , che vi fta lòpra , 
non già per lo fpingimento del comune foitegno ; anzi elfendo re- 
ttati fani , ed intatti quali tutti gli archi dei detti fineftroni , i quali 
formano il fodo del Tamburo, e foftengono la gran Macchina : 
ognuno fenza dubbio vedrà chiaramente con quanto poco fonda- 
mento dai Mattonatici fi decanti la rottura degli architravi , men- 
tre di quelli può dirli con ragione , che formano non già la polpa , e 
le offa di quello gran corpo , ma la femplice pelle i ed infieme ad 
evidenza comprenderà a quanti pochi fi riducano gli altri danni 
della gran Cupola , i quali fufficientemente polfono fpiegarfi col 
ricorrere agli accidenti eftrinleci , e fpecialmente ai fulmini , ed ai 
terremoti , cadendovi fpedb i primi, come ognuno ben fa , e facen- 
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do i fecondi nelle moli sì alte* e sì vafte grandiffima impresone . 

27 E ficcome a prima vifta potrà forfè parere ad alcuno, che i 
terremoti, ed i fulmini non fianocaufe fufficienti a fpiegare quel 
continuo movimento, che nella gran Cupola fi vede, onde faccia di 
mefìieri ricorrere allo fingimento del Cupolino,e delle due Cupole 
nel comune fòftegno , perciò ftimo bene qui avvertire, che io non 
ho intefò mai diriflringermi, aflegnando le cagioni eftrinfeche, per 
le quali poffa aver patito quella gran Macchina , ai fòli fulmini , e 
terremoti , efTendovene molte altre capaci , fe fpecialmente fi 
confiderino co’ difetti , che poterono commetterfi nell’ efecuzione 
dell’ opera , capaci , dilli , a fpiegare queflo movimento contiuuo . 
Ma qualunque fi fiano quelle cagioni , io così vado difcorrendo . 
Non può negarli elTervi un continuo movimento nella Crociata dei 
SS. Simone , c Giuda , come chiaramente ho di fòpra provato : or , 
fe queflo continuo movimento può farfi , e fi fa attualmente , anche 
fecondo i detti Matematici , lènza ricorrere allo fingimento ; de- 
fìdererei rtipere da elfi , perchè un limile continuo movimento non 
potrà farfi ancora nella gran Cupola fenza che abbiamo alcuna nc- 
celfità di ricorrere al detto fpingimento ? 

28 Ma porto ancora, die fi volelfero confiderare i foli fulmini , 
ed i terremoti , quelli , a creder mio, farebbero ancora ballanti a 
fpiegare quel continuo movimento , che fi affegna nella gran Cupo- 
la . E perchè potrebbe qui nafeere qualche equivoco nella intelli- 
genza di quello continuo movimento, non giudico effer fuor di 
propofito l’avvertire , che quello continuo movimento non ad al- 
tro fi riduce, che a varie aperture, ò fpaccature, òpeli, che di 
tanto in tanto fi fono andati nuovamente fcuoprendo nella gran 
Macchina; non già che quello continuo movimento voglia lignifi- 
care, che , per così dire, momento per momento, e giorno per 
giorno vadali movendo il grande ed ifizio . La qual colà prefuppo- 
lla , e bene ifpiegata , non perchè in ciò potertero aver prefò qual- 
che abbaglio i detti Matematici , ma fòlo per far si , che chiunque 
iia per leggere quelle mie riflelfioni non porta mai concepire la 
corti diverfiitneiue da quella, che è in fe rtefla, credo, che non tro- 
veralfi alcuno , il quale mi voglia negare, che non ad altro riduceu- 
dofi tutto quello continuo movimento della gran Cupola, chea 
trovarli di tanto in tanto nuove fpaccature , ò peli, porta ciò pro- 
venire, e dai fulmini, e dai terremoti, ai quali, per così dire, 
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continuamente è foggetta Ja gran Macchina . Perocché i primi ca-* , 
gionando ineffa un grande ìcuotimento, non è maraviglia, che 
pollano, cagionarvi delle aperture, ò dei peli , ancora in quelle 
parti, che non lìano da elfi percoffe . Ma molto maggiori fcuoti- 
inenti , ed in confeguenza aperture , e peli dovranno cagionarvi i 
terremoti, i quali fcuotendola tutta , ed in ogni parte potranno facil- 
mente riaprire quelle aperture già ftuccate , e ferrate coi marmi 
polli a coda di rondine . • 

29 Tutto quello però , intorno a i terremoti , e fulmini , s’ in-* 
tenda detto fol tanto per far maggiormente vedere la totale infuf- 
lillenza dell’ ideato loro fpingimento ; mentre , come inoltrai nella 
mia Icrittura al §. 1 8. , e come avvertj poco avanti al §. 27., i danni 
della gran Cupola fi debbono attribuire a molte altre cagioni , e più 
principalmente che ai terremoti , e fulmini . Non pollò però qui 
far ameno di non ripetere ciò, che nella detta mia fcrittura alferj 
al §. $ 2., cioè, che fintili univerfali fpaccature , che per altro affai 
diffìcilmente poffono ripararfi , non fogliono cagionare la rovino degli 

edifizj e che la detta generale Spaccatura , e quelle 

altre , che da effa derivano feguitar poffano a dilatar fi alquanto , fin 
che le muraglie del Tempio trovata una proporzionata refifienrji non 
fi fermino ; giacché i detti Mattematici anche non volendo confer- 
mano a maravigliatutto quello mio dilcorfo nella loro nuova Scrit- 
tura . Ed in vero ammettendo elfi , che fi confervino llabili , e fenza 
pericolo di rovina le 12. Cupole riferite al fol. 9. ( quantunque 
quali tutte abbiano gli Arconi rotti, e notabililfime fpaccature) ven- 
gono chiaramente a confelfare,che le fpaccature non fogliono cagio- 
nare la rovina degli edifizj , e delle Cupole, ed in confeguenza, che 
la gran Cupola di S. Pietro non dee riputarli in prolfimo pericolo di 
rovina, giacché la Spaccatura, e gli altri danni , che in elfa fi olferva- 
no, fono meno confiderabili di quelli , che nelle altre Cupole rimi- 
riamo , non folo , avendo riguardo alla di lei vaftità, e ma- 
gnifica ftruttura , nella quale, per ripeter la frafo dei Mattematici, fi 
confervano ancora le olla fané '•> ma ancora confiderandofi , che quafi 
tutte le fue fpaccature fi trovano non orizontali , ma verticali, le 
quali, generalmente parlando , nelle Volte, e nelle Cupole non 
fono indizio di un patimento, che facciano in loro fielfe . 

30 Nè in quello mancano efempj di molte Cupole qui in Roma, 
le quali, nonollante che abbiano notabililfime fpaccature , e con- 
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tòmamente ancora fi rifentano in molte parti, nulla di meno a niuno 
per anche è caduto in penderò, che effe fieno in pericolo di rovina. 
Tale, fra le altre, è la Cupola della Madonna dei Miracoli nella 
Piazza del Popolo , in cui non fido trovali una confiderabile fp acca- 
tura , che ftaccandofi da uno ftipite della Porta Maggiore palla per 
la piccola Tribuna , che le foprafta * indi fi avanza per l’arco , e 
fineftra; e finalmente s’ inoltra fino all’occhio del Cupolino i ma 
ancora vi fi veggono rifentiti tutti gli otto fpicchj fino all’ occhio 
del Cupolino, e rifentiti varj archi , in maniera, che può dirli in 
ogni parte olfervarvifi qualche patimento. Tale ancora claCu- 
pola della Rotonda, la quale oltre a varj peli, ed aperture ha una 
confiderabile fpaccatura, che dall’arco della Porta s’inalza fino 
all’ occhio, e fpaccandolo in due parti va profeguendo fino alla Tri- 
buna dell’Altar Maggiore ; e non ottante che continuamente fi ri- 
lenta in varj luoghi , come fpecialmente fi riconolce dalle moderne 
ftuccature citeriori ; con tutto ciò non fido è fiata falda per più di 
1700. anni, ma ancora promette in avvenire una lunga {labilità . 
Onde fe quelle due Cupole , ed altre molte , che potrebbero por- 
tarfi, quantunque abbiano a proporzione danni tali, che giuttamen- 
te polfono conliderarfi, fe non maggiori , almeno uguali a quella di 
S. Pietro : e perchè mai quella, e non quelle, dee riputarfi in prof- 
fimo pericolo di rovina ? Certamente io non làprei rinvenirne 
altra ragione , fe non mi delti a credere , che chi giudica in quella 
maniera , ciò fa ò perchè non confiderà i fuoi patimenti a propor- 
zione della fua gran mole, la quale non meno che tutti gli altri 
vattiffimi, ed altilfimi edifizj non fido è capace difottcnere attui 
maggiori patimenti lènza pericolo alcuno di rovina, ma ancora 
è quafi impoflibile, che a molti di quelli non retti lòggetta , ò 
perchè il defiderio di fua {labilità gli fa parer grande ogni difetto . 

3 1 Che poi , come ditti , la detta generale Spaccatura ( quella 
cioè, che fi ofserva nella gran Macchina di S. Pietro ) e quelle 
altre * che da cjfa der roano , feguitar poffano a dilatarfi alquanto* fino 
che le muraglie del Tempio trovata una proporzionata refif lenza non 
fi fermino* chiaramente lo comprovala nuova Icrittura deiMatte- 
matici al §. Supporla pòi fol. 12., ove fi leggono quelle parole: 
dovendo fertnarfi ogni tnoto dopo un grado determinato di comprejfo- 
ne fe non cedeva H appoggio* come appariva nelP efempio di tante al- 
tre Cupole di Roma: del che afiermarono r fiere pitta, .lente porfirei fi 
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fiialliiìiamente i Signori Architetti , molti de' quali fe ne efbre/Ters 
a/jai chiaramente . 

32 Da tutte quelle rifleflioni unite alle precedenti da me fatte 
ognuno reitera ben perfuafo efser mal fondato quel timore di una 
prolfima rovina nell’ edifizio della gran Cupola di S. Pietro ; men- 
tre i danni , come ho inoltrato , non fono tali , che facciano con- 
cepire un tal timore ; e la fua bruttura giudiciofamente, e con gran 
maeltrìa architettata , e comporta ce ne rendono ficuri . Laonde vi 
è tutto il comodo di poter ufare le diligenze necelsarie in affare di 
tanta confeguenza , giacché non devefi, a creder mio * abbandonare 
totalmente Tedifizio» come accennai nella mia fcrittura al §. 33, 
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